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DocuPrint Cl616 

マニュアル正誤表 


次のマニュアルに誤りがありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。 


① 『DocuPrint C1616 ネットワークガイド』 

1版2002年10月発行（帳票 No:ME3066J1-2) 


該当番号 

該当ページと行数 

誤 

正 

① 

P163 「③ SMTP サーバーとの接 

続状態」項目の説明の4行目 

SNTP/P0P3 ポートが停止状態です。 

SMTP/P0P3 ポートが停止状態です。 


2008年9月 
富士ゼロックス株式会社 









